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EUCNEMIDAE. 


NOTE V. 

CORRECTIONS ET ADDITIONS 
À LA LISTE DES EUCNÉMIDES DU MUSÉE DE LEYDE 

PAR 

Ed. FLEUTIAUX. *) 


Fornax thoracicus Bony. 

C’est par erreur que j’ai écrit Dromœolus thoracicus 
Bonv., Notes Leyd. Mus. XVIII, p. 143, n° 9. 

Fornax unicus Fleut., Métn. Soc, Zoolog. de France, 
1896, p. 308. — Afrique centr. britann. : Blantyre (de 
Lange). — 1 ex. 

Fornax seponendus Bonv. — Sumatra occid.: Benkoelen 
(Leembruggen). — 1 ex. 

Fornax tumidicollis Redtb. —- Sumatra occid.: Benkoelen 
(Keil). — 1 ex. 

Paris, Mai 1897. 

1) Notes Leyd. Mik XVIII, p. 143. 
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